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Grensoverschrijdende fusie Cube Hydro-Power B.V. en FIPE Lux S.a r.l. 


Bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en bij de hierna te noemen vennootschappen 
zijn gedeponeerd de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek inzake de voorgenomen 
fusie tussen FIPE Lux S.a r.l., een vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg, 
kantoorhoudende te 41, avenue de la liberté, L-1931 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, en in¬ 
geschreven in het Luxemburgse handelsregister onder nummer B 170780,als verkrijgende vennootschap, 
en Cube Hydro-Power B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair ge¬ 
vestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Prins Bernhardplein 200,1097 JB Amsterdam, en ingeschre¬ 
ven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52816443, als verdwijnende 
vennootschap. Voornoemde vennootschappen hebben geen minderheidsaandeelhouders. De rechten 
van schuldeisers van voornoemde vennootschappen kunnen worden uitgeoefend met inachtneming 
van artikel 268 van de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 inzake commerciële bedrijven, inclusief 
latere wijzigingen, respectievelijk artikel 2:316 Burgerlijk Wetboek. Inlichtingen betreffende de hiervoor 
genoemde rechten zullen op verzoek kosteloos op de hierboven genoemde adressen kunnen worden 
verkregen. 
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